058 Bremsenzubehör brake parts 


Anschlaghülse 
Durchmesser: 5,5 mm 
Material: Aluminium 
# 292 371.00 


VE = 100 Stück 


Anschlaghülse 
Durchmesser: 5,5 mm 
Material: Aluminium 
# 292 370 00 


VE = 100 Stück 


Endkappe, gedichtet 


Durchmesser: 5,0 mm 


# 292 198 00 
VE = 100 Stück 


Endkappe 
Durchmesser: 5,0 mm 


# 292 369 00 
VE = 100 Stück 


Endhülsen 


Für Innenzüge ® 2,0 mm 
Material: Aluminium 


# 292 300 00 
VE = 100 Stück 


Ferrule 

Diameter: 5.5 mm 
Material: aluminium 
# 292 371.00 


Unit = 100 pieces 


Ferrule 

Diameter: 5.5 mm 
Material: aluminium 
# 292 370 00 


Unit = 100 pieces 


Ferrule, sealed 
Diameter: 5.0 mm 


# 292 198 00 
Unit = 100 pieces 


Ferrule 
Diameter: 5.0 mm 


# 292 369 00 
Unit = 100 pieces 


Inner Wire Caps 


For inner cables ® 2.0 mm 
Material: aluminium 


# 292 300 00 
Unit = 100 pieces 
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